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Kolperstraat 23, 5211 KB, 's-Hertogenbosch, het plaatsen van een airco-unit 


Omgevingsvergunning aanvraag buiten behandeling laten/niet ontvankelijke aanvraag 

(aangegeven is de datum van het besluit) 


Locatie omschrijving/project activiteiten registratienr. datum 

Kolperstraat 23, 5211 KB, 's-Hertogenbosch, het plaatsen van een airco-unit, bouwen, gemeentelijke/pro¬ 
vinciale monumenten, WB00033646, 02-08 

Bent u het niet eens met dit besluit, dan kunt u bezwaar maken. Het maken van bezwaar doet u door 
het indienen van een bezwaarschrift bij het college van burgemeester en wethouders. U moet uw be¬ 
zwaarschrift indienen binnen 6 weken nadat op het besluit een beslissing is genomen. 

U kunt uw bezwaarschrift per brief of digitaal https://www.s-hertogenbosch.nl/stad-en-bestuur/bestuur/be- 
zwaar-maken.html indienen. 
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